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इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separato paglog 


given to this part in order that it may be filed 

A separato compllation 


MINISTRY OF INDUSTRY 


(Department of Heavy Industry) 

ORDER 


New Delhi the 14th December 1976 


S . O . 791 ( E ). - IN cxercise of the powers cor ferri dtyscction 3 of the Essential Conn.oditics 
Act , 1955 (10 of 1955 ) the Central Goverr met.t kerty me kes the followirg order , nemely : 


1 . Short title and Commencement. - ( 1 ) Tlis ord :- r may be called the Mild Stec1 I ubis 
( excluding scamlcss tubcs & tubts accordirg to API Specificatior ( Qulity Control ,01d1, 1976 


(2 ) It shall come into force on ( Recommended date 1- 4 - 1977 ). 


2. Defialtion . -- In this order , unless the cor text otherwise requires : 


( a ) Mild steel tubes mean seam wildrd ircluding electric resistar ce welded,Ecrewed 

and socketed and plain and mild steel tubes . 


( 220 ) 
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(h Specified standards mana the following Indian standarda pecifications as amended / 

revised from time to time: 


S. No 


IS : No . 


Title 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


Mild steel tubes and tubulars. 


I. 1239 ( Part 1) - 1973: 
2 . II61 - 1968 


Stecl Tubes for structurals purposes 

(Second revision). 


3. 2039 – 1964 
4. 3074 - 1965 
5 . 3589 – 1966 


Stecl tubco för bicycle und allied purposci. 
Steel tubes for automative purposco . 
Electrically welded steel pipes for water , 

gas and sewage ( 200 m01 to 2000mm 
nominal diaineter ) . 
Stecl tubcs for mechanical and general 

en ginecring purposes , 
Steel tubce used for water wells . 


6. 360 1 --- 1966 


7 . 4270 - 1967 


3 . Prohlbition of manufacture bale etc . of Mild Steel Tubos which are not of the 
apocified standard .. - No person shall himself or by any person on his behalf man ufacture 
or store for sale , sell or distribute anly mild steel tubes which do not conform to the specified 
standard and which do not bear the ISI Certification Mørk ". Provided that nothing in this order 
shall apply in relation to the cxport ofmild steel tubes which do not conform to the specified 
standard but conform to any specifications required by the foreign buyer. 


INo. F. 7( 30 / 71- EIM) 


HARI BHUSHAN , 
Adviser and Ex- OflicioJr. Secy . 


उद्योग मंत्रालय 


( भारी उद्योग विभाग ) 


प्रादेश 


नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1976 


का . मा . 1914).- - आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10) की धारा 3 
बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित प्रादेश करती है, अर्थात् : - - 

1. संक्षित नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इस मादेश का संक्षिप्त नाम नरम इस त ट्यूब 
( जोड़ रहित ट्यूबों और ए पी पाई विनिर्देगों के अनुसार बनी ट्यूओं को प्रजित करते हुए ) 
( क्वालिटी नियन्त्रण ) प्रादेश , 1976 है । 

( 2 ) यह ( जिस तारीख को सिफारिश की गई है उस तारीख अर्थात् 1 - 4 - 1977 को ) प्रवृत्त 
हो जाएगा । 
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2. परिभाषाएं -- - इस प्रदिश में , जब तक कि सदर्भ सप्रन्ययाप्रक्षित नहा, --- 
( क ) नरस साल दाब से अभिने । है जोड़ लिंडन ,जिसके प्रती विद्या प्रतिरोध 

वेल्डि भी है, पेंच जड़े और सकोर तथा सादे प्रो र नरम इसात के ट्यूब ; 
( ब ) विनिटि स्तर से समय-समय पर यथासंसोधि / पुनरीक्षित निम्नलिखित भारतीय 

मानक विनिर्देश प्रणित है । 


- 


क्रम में 


माई एस सं . 


नीर्षक 


1. 1239 ( भाग 1 ) -- 1973 नरल इस मा ट्यूब ओर नलिकाकार । 
2. 1161-- - 1968 संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए हमात के द्वितीय पुनरीक्षण 

टयूब । 
3. 2039 - -- 1964 बाइकिल और सह बद्ध प्रयोजनों के लिए मात के टयूज । 

3074 - - 1965 स्वचालित यन्त्रों के प्रयोजनों के लिए इसात के टयूब । 
3589 - --1966 पानी , गैस और मलबहन के लिए ( 200 मि . मी० से 

2000 मि० मी० के नाममात्र व्यास ) के विद्युत् वेल्डित 

इसात पाइप । 
6. 3601 - -- 1966 यान्त्रिक और सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए इस्पात 

मेट्यूब । 
7. 4270 --- 1967 पानी के कुओं को लिए प्रयोग में प्राने वाले इसात के ट्यूब । 


3. बो नरम इपास के क्ष विनिविष्ट मामक नहीं है , उनके विनिर्माण, विक्रय, प्रारिका 
भनिवेष .- कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने निमित तितो अन्य भक्ति द्वारा ऐसे किन्हीं नरम इस्पात के 
दयबों को जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं और जिन पर आई एस प्राई प्रमाणन चिह्न नहीं है । 
न तो विनिमित करेगा और नविकर के लिए उन्ह भण्डार में रखेगा मीर नहीं बेचेगा या वितरित करेगा । 
परन्तु इस प्रादेश की कोई भी बात ऐसे नरम इस्मात के ट्यूबों के निर्यात के सम्बन्ध में लाग नहीं होगी जो 
विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं किन्तु विदेशी के द्वारा प्रक्षित किन्हीं विनिवगों के अनुरूप हैं । 

[ सं० प्रा० १( 3)/ 710ई०पाई०एम०] 

हरी भूषण; 
सलाहकार एवं संयुक्त सचिव , पदेन । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार भद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली पारा मुनिष तथा 
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